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Electrices, Electeurs, 


Par votre vote de dimanche dernier, vous m'avez placé en deuxième position, 
me permettant ainsi d'AFFRONTER SEUL le candidat communiste sortant. 


Monsieur Barthe, bien que piacé en tête, a néanmoins PERDU PRES DE 3.000 
VOIX par rapport au 1° tour des élections législatives de 1978, alors même 
que le nombre d'électeurs inscrits a progressé de près de 4.000 voix. 


En ce qui me concerne, LA REPARTITION DES 17.700 VOIX au travers des 
différents bureaux de vote, fait apparaître que je retrouve très largement MON 
ELECTORAT du 1° tour de 1978. 


La candidature unique dès le 1° tour ne m'a pas servi pour 3 raisons : 


— Située dans le prolongement de l'élection présidentielle, ce scrutin a été 
directement influencé par celle-ci. 


— Certains électeurs de l’ex-majorité auraient préféré porter leurs suffrages 
au 1° tour sur le candidat incarnant le mieux leur courant de pensée 
politique. 


— Enfin l'absence de primaire, laissait apparaître ma présence quasi-certaine 
avec Monsieur BARTHE au deuxième tour. Ainsi de très nombreux électeurs 
EN S'ABSTENANT ONT PLACE L'ENJEU DU SCRUTIN SUR CE 2° TOUR. 


La croissance du nombre des inscrits et le taux d'abstention au soir du 1° 
tour du 14 Juin 81 révèle que ces électeurs représentent PRES DE 23.000 
SUFFRAGES ce qui est considérable, vous en conviendrez. 


Ainsi, nous pouvons dire que contrairement aux apparences RIEN n'est IOUÉ. 
Avec ses 26.507 suffrages, M. Barthe a fait le plein de ses voix. L'électorat 
communiste tres motivé du fait du contexte politique actuel s'est prononcé très 
massivement des le 1° tour pour sauver son député. 


Le 2° tour doit être l’occasion pour LES ELECTEURS NON COMMUNISTES 
de marquer leur désapprobation à l'égard du député sortant qui n’a rien fait 
de valable pour sortir le Calaisis de ses difficultés. 


J'en appelle à votre civisme, à vous, électrices, électeurs qui avez apporté vos 
suffrages au candidat socialiste, convaincus qu'il représentait la seule alter- 
native possible au candidat communiste. M. Rembotte a, certes, fait un score 
tres honorable, mais insuffisant. 


Vous avez voulu le changement sans la révolution, M. Barthe peut-il vous le 
garantir ? Ne sera-t-il pas demain, l'histoire nous l’a appris, dans le camp 
de vos adversaires 7? 


Quant à moi, je saurai certes m'opposer À TOUTES FORMES D'EXCES tout en 
étant UNE FORCE DE PROPOSITION que je souhaite constructive pour notre 
pays. 


Avec les 22.986 électeurs qui se sont abstenus au 1° tour, je reste convaincu 


que vous donnerez à l’homme de progrès que je suis, la chance et l'honneur 
de jouer ce rôle dans la prochaine assemblée de notre 5° République. 


Vu les Candidats. 





imp. martin-Central - Calais 


